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[Adobe 皆紙がユァル 


この製品に収録されている Adobe Reader LE を使うと、この製品または装着している 
microSD 力ー ドに保をしている PDF ファイルを表示することびでさます。 

※ファイルによっては、表示でさないをのびあります。 

I ^ MEMO 呵 • メモリ不足などでファイルを開けなかったり、一部のページしか表示できないときは、 
プ□グラムを終了して再度表示してください。プ□グラムの終了については、『取扱説明 
書』をご覧ください。 

PDF ファイルを開くとさ、ファイルによっては多くのプ□グラム実行用メモ U び必要に 
なる場合びあります。 


起動方法/ PDF ファイル表示方法 


n この製品に PDF ファイルを保巧しておきまず。または、 PDF ファイ 
■■ ルを保存した microSD 力ードをこの製品に装着します。 

B スタート画面で 迅 "Adobe Reader LE " をタップしまず。 

Adobe Reader にび起動し、 PDF ファイルを開くための画面び表示されます。 


I MEMO を 


• 二回目 ■ UU 降に Adobe Reader LE を起動したときは、最近開いたファイルの選択画面び 
表示されます。別の PDF を開くとさは、参照をタップしてください。 


n リストか!5、表示する PDF ファイルを 
U タップしまず。 

PDF ファイルび表示されます。 

microSD 九ー ドを取り付けているときは、 

microSD 力ー ドに保をしているファイルを指定で 

さます。 
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をーソル；)キーやタツプ操作でぺージ送りなどを行いまず。 


WlsriilBHi 

①③ ③④⑥⑥⑦ ⑧⑨ 


①回 幅に合わせて表示します。 

③國 ] ページ全体を表示します。 

③ 図 最初のページを表示します。 

④ 凶前 ページを表术します。 

⑥現在のページび表示されます。 

また、ページを入力すると、入力したページを表示します。 

⑥ 因 次ページを表示します。 

⑦ 図 最後のページを表示します。 

⑧ 臣] 縮ル表示します。 

⑨ 医] 拡大表示します。 


■ 力ーソルの動作 

(力ーソル) キーの左ち:画面を左ちにスク□ールします。 

り D - ソル^キーの上下:画面を上下にスク□ール、または前ページ/次ページを表示します。 



Adobe Reader LE を終了するときは、画面ち下の |メニュー| - |終了 
をタップしまず。 
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Adobe Reader LE のメニユ ー 


開< 

PDF ファイルを開く。 

Adobe Reader につし、て 

バージョン情報などを表示する。 

終了 

Adobe Reader LE を終了する。 


■ 画面ち下に表巧されるツールメニュー 


ズーム 

オン 

拡大表 TJX する。 

アウト 

縮ル表示する。 

クイックズーム 

タップした位置を中必に、拡大する。 

ズーム％ 

指定した倍率で拡大する。 

全体表示 

画面全体に表示する。 

元の画面に戻るとさはダブルタップします。 

幅に合わせる 

画面の幅に合わせて表示する。 

移動 

ぺージ番号 

指定したページを表示する。 

次のページ 

次ページを表示する。 

前のページ 

前ページを表示する。 

最初のぺージ 

最初ページを表示する。 

最後のぺージ 

最後ページを表示する。 
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